Toutes les réponses : 





© Jamais - D’autres gratte-ciel ont déja brailé plus 
longtemps a des températures plus élevées — sans 
jamais s’effondrer. 


@® 3-La majorité des gens ne savent pas qu’un 3e 
gratte-ciel s’écroula le 11 septembre. La tour 7 
s’effondra complétement en moins de 7 secondes 
a 17h20 le 11 septembre. 


© En environ 11 secondes - a une vitesse qui est presque 
celle de la chute libre. Ceci n’était pas possible a moins 
d’avoir enlevé les colonnes centrales grace a des 
explosifs posés d’avance. 


© De puissantes explosions — Un effondrement 
gravitationnel n’aurait pas pu causer I’éjection 
latérale de poutres d’acier pesant plusieurs tonnes. 


© Toutes les colonnes périphériques et centrales ont 
été supprimées en méme temps - Ceci nécessite des 
charges coupantes synchronisées avec précision. 


© 20 minutes avant I’effondrement - ceci n’est qu’un 
seul exemple de préconnaissance de |’effondrement 
de la tour 7. 


@ Aucun des 4 avions - A cause des exercices de 
formation prévus le 11 septembre, les avions 
intercepteurs n’étaient pas disponibles pour les 
avions détournés. 


© Seulement dans des laboratoires militaires 
hautement spécialisés — Les officiels continuent a 
ignorer la présence de la nanothermite. 


© L’emploi de charges coupantes incendiaires - 
Plusieurs témoins affirment avoir vu de I|’acier en 
fusion au World Trade Center. Le NIST prétend que 
cela n’a jamais existé. 


© 442 jours aprés la catastrophe, et seulement en 
réponse a la pression exercée par les familles des 
victimes — Les officiels ont tout fait pour empécher 
qu’une enquéte ait lieu. 
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© Combien de fois, avant le 11 septembre, des incendies 
ont-ils causé l’effondrement total d’un gratte-ciel ? 
A) A chaque fois 
B) Souvent 
C) Parfois 
D) Jamais 


® Combien de batiments du World Trade Center se sont 
effondrés le 11 septembre ? 


A) Aucun 
B)1 
C)2 
D) 3 


© Les tours jumelles se sont effondrées... 
A) progressivement en quelques heures 
B) en moins d’une heure 
C) en moins d’une minute 
D) en environ 11 secondes 


0 De nombreuses poutres d’acier pesant plusieurs tonnes 
furent éjectées horizontalement vers des batiments 
situés a 200 metres. La cause la plus probable fut... 


A) la qualité aérodynamique des poutres d’acier 


B) les avions passant a travers les batiments et tirant les poutres 
avec eux 


C) l’effondrement des batiments 
D) de puissantes explosions 


© Le WTC 7, un gratte ciel de 47 étages, s’écroula symé- 
triquement, a la vitesse de la chute libre, en environ 7 
secondes. Ceci n’a pu se produire que si... 


A) le batiment n’avait pas de colonnes périphériques 

B) le batiment était creux 

C) le batiment fut sujet 4 une expansion thermique 
grace a des incendies de bureau classiques 

D) toutes les colonnes périphériques et centrales ont été 
supprimées en méme temps 


© La BBC annonga I’effondrement du batiment WTC 7... 


A) le lendemain 

B) quelques heures aprés l’événement 
C) en direct 

D) 20 minutes avant qu’il ne se produise 


@ Pendant l'année 2000, 100% des 67 vols qui ont dévié de leur 


trajectoire furent interceptés par le NORAD. Sur les 4 vols 
hors-parcours le 11 septembre, le NORAD a intercepte ... 
A) les 4 avions 

B) 3 avions sur 4 

C) 2 avions sur 4 

D) aucun des 4 avions 


© De la nanothermite a été trouvée dans la poussiére 


du WTC. Ce matériau peut étre produit... 


A) dans une caverne en Afghanistan 

B) par n’‘importe qui recherchant les instructions sur I’internet 

C) par n’importe quel chimiste avec un peu d’expérience 

D) seulement dans des laboratoires militaires hautement spécialisés 


oO Etant donné que le kéroséne ne brile pas a des 


températures supérieures a 850°C, comment explique-t-on 
les flaques de fer et d’acier en fusion qui furent observées, 
exigeant des températures minimum de 1 500°C ? 


A) c’était une journée tres chaude 
B) les scientifiques se trompent sdrement sur la température 
nécessaire pour faire fondre I’acier 


C) il doit exister une raison que les scientifiques n’ont pas 
encore découvert 


D) l'emploi de charges coupantes et incendiaires 


® La commission sur le 11 septembre qui devait enquéter 


sur l’événement fut établie... 

A) 5 jours apres la catastrophe (comme pour la Commission Rogers 
enquétant sur I’explosion de la navette spatiale Challenger) 

B) 7 jours aprés la catastrophe (comme pour la Commission 
Warren apres I’assassinat de John F Kennedy) 

C) 11 jours aprés la catastrophe (comme pour la Commission 
Roberts aprés les attaques sur Pearl Harbor) 


D) 442 jours aprés la catastrophe, et seulement sous la pression 
des familles des victimes 


